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				4247

				ANUNCIO relativo a la adjudicación, mediante libre designación, de un puesto de Jefe de Mantenimiento e Instalaciones (Electromedicina) en la OSI Araba.

				El Director Gerente de la OSI Araba procede a la asignación, mediante libre designación, de un puesto de Jefe de Mantenimiento e Instalaciones (Electromedicina) de la OSI Araba.

				El texto completo de la resolución se encuentra publicado en la página web: www.osakidetza.euskadi.net

				En Vitoria-Gasteiz, a 18 de julio de 2017.

				El Director Gerente de la OSI Araba,

				JESÚS LARRAÑAGA GARITANO.
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